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20 Σεπτεμβρίου 2017 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ 


. Φύλλου 3310 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. 180057 

Τροποποίηση της οικ. 170376/13-01-2016 από¬ 
φασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και 
διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδρι- 
ατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης 
(ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης», 
ως προς την αλλαγή όδευσης τμήματος του με¬ 
ταξύ ΙΡ 0354 και ΙΡ 0354-04, στο Δήμο Τοπείρου 
της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α/22-04-2005). 

2. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περι¬ 
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 
167/Α/21-11-2014). 

3. Το άρθρο 4 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών...» 
(ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015). 

4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα¬ 
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α/ 
05-11-2016). 

5. Τα άρθρα 165 έως και 177 του ν. 4001/2011 (Α' 179) 
«Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού 
και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα 
μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα το άρθρο 176 αυτού. 

6. Τον ν. 4145/2013 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ 
της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημο¬ 
κρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με 
τον Αγωγό Φυσικού Αερίου ΤΗθ Τγ 3Π5 ΑάπΒΐίο ΡίρθΙίπθ 
ΡΓθ]θεΐ μετά του Παραρτήματος αυτής» (ΦΕΚ 89/Α/ 
18-04-2013). 

7. Τον ν. 4217/2013 «Κύρωση Συμφωνίας Φιλοξενού- 
σας Χώρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
ΤΚΑΝ5 ΑΌΒΙΑΤΙΈ ΡΙΡΕΙΙΝΕ ΑΟ» (ΦΕΚ 267/Α/10-12-2013). 

8. Το άρθρο 45 του ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέ¬ 
διο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 156/Α/ 
01-08-2014). 


9. Την παρ. 7.1 του άρθρου 7 της Δ3/Α/οικ.4303/ 
22-02-2012 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τεχνικός Κανονισμός 
"Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίε¬ 
ση Λειτουργίας άνωτων 16 03 γ"» (ΦΕΚ603/Β/05-03-2012), 
όπως ισχύει. 

10. Τα άρθρα 3 και 4 του ν. 1650/1986 «Για την Προ¬ 
στασία Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/16-10-1986), όπως 
ισχύουν δυνάμει του άρθρου 31 του ν. 4014/2011 «Πε¬ 
ριβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περι¬ 
βαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011). 

11 .Την οικ.174848/12-09-2014 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκρι¬ 
ση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την Κατασκευή και 
Λειτουργία του έργου "Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αε¬ 
ρίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) και Συνοδευτικές Εγκαταστά¬ 
σεις- Ελληνικό Τμήμα"», δεκαετούς ισχύος, όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε μετην οικ.153482/17-11-2015 όμοιά της καιτην 
οικ.30727/16-06-2016 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ. 

12. Την οικ.170376/13-01 -2016 απόφαση του Υπουρ¬ 
γού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού 
Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου 
Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάν¬ 
θης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» 
(ΦΕΚ 880/Β/01-04-2016), όπως τροποποιήθηκε με τις 
οικ.180515/06-07-2016 (ΦΕΚ 2350/Β/28-07-2016) και 
οικ.179628/31-07-2017 (ΦΕΚ 3188/Β/2017) όμοιες της 
και διορθώθηκε μετην οικ. 179347/24-7-2017(ΦΕΚ3186/ 
Β/2017) όμοιά της. 

13. Την Ι.Τ-ΤΑΡΟΚ-ΟΚΰ-00684/07-08-2017 (ΑΠ ΥΠΕΝ: 
180057/10-08-2017) αίτηση της εταιρείας ΤΑΡ ΑΟ, με 
την οποία ζητήθηκε η τροποποίηση της απόφασης του 
Υπουργού ΠΕΝ της παρ. 12 της παρούσης. 

14. Την από Αύγουστο 2017 Αναγνωριστική Έρευ¬ 
να - Μελέτη της εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 7.1 
του άρθρου 7 του Τεχνικού Κανονισμού της παρ. 9 της 
παρούσης. 

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο¬ 
λογισμού, αποφασίζουμε: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3310/20.09.2017 


1 .Τροποποιούμετην οικ.170376/13-01-2016 απόφασή 
μας «Εγκατάσταση και διαδρομή του ΕλληνικούΤμήματος 
του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης 
(ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της Περιφέρει¬ 
ας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης», όπως έχει ήδη τρο¬ 
ποποιηθεί με τις οικ.180515/06-07-2016 (ΦΕΚ 2350/Β/28- 
07-2016) και οικ.179628/31-07-2017 (ΦΕΚ 3188/Β/2017) 
όμοιές της και διορθώθηκε με την οικ.179347/24-7-2017 
(ΦΕΚ 3186/Β/2017) όμοιά της, ως προς την αλλαγή όδευ¬ 
σης τμήματος του μεταξύ ΙΡ 0354 και ΙΡ 0354-04, στο Δήμο 
Τοπείρου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθη, όπως αυτή 
έχει προσδιορισθεί και απεικονίζεται στο ακόλουθο και 
υπό κλίμακα 1:1.000 Κτηματολογικό Διάγραμμα του Τοπο¬ 
γράφου Μηχανικού Παναγιώτη Καραμόσχου, το οποίο με 
τους αντίστοιχους Κτηματολογικούς Πίνακες αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης: 


α/α Αρίθμηση Σχεδίασης Ημ/νια 

Αναθεώρησης 

1 ΟΡΕ00-ΜΑΚ-660-Χ-ΟΡΒ-0191 -01 03/08/2017 

2 ΟΡΕ00-ΜΑΚ-660-Χ-ΟΕΒ-0192-01 03/08/2017 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η οικ.170376/13-01-2016 
απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και δι¬ 
αδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού 
Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθηςτης Περιφέρειας Ανατο¬ 
λικής Μακεδονίας-Θράκης.» (ΦΕΚ 880/Β/01 -04-2016), 
όπως τροποποιήθηκε με τις οικ.180515/06-07-2016 
(ΦΕΚ 2350/Β/ 28-07-2016) και οικ.179628/31-07-2017 
όμοιές της και διορθώθηκε με την οικ. 179347/24-7- 
2017 όμοιά της. 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε 
σμίκρυνση κατά ποσοστό /Ο 


Τεύχος Β' 3310/20.09.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3310/20.09.2017 


































































































Ε ΘΝ Ι ΚΟ Τ Υ ΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, εγινε . 
σμίκρυνση κατά ποσοστό *τΌ/Ο 


Τεύχος Β' 3310/20.09.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3310/20.09.2017 






























































































Τεύχος Β' 3310/20.09.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


39593 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3310/20.09.2017 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2017 
Ο Υπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 

Καττοδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
ΕΘΝΙΚΟ τηλ. Κέντρο 2105279000 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Κείμενα προς δημοσίευση: Ά/θί)ΐτΐ35ίθΓ.0ΐίά)0ΐ.αΓ 

* 02033102009170008 * 




































































































